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Bezeichnet man die Anzahl der Induktionslinien, welclie den Strom i:
allein umschlingen, mit Nn, die Anzahl der Induktionslinien, welche den
Strom i2 allein umschlingen, mit JST22, und mit N12 die Zahl der Induk-
tionslinien, welche beide Strome umschlingen, so ist die Gresamtzahl der
Induktionslinien, welche iiberhaupt den Strom it umschlingen :

und die Gresamtzahl von Induktionslinien3 welche den Strom i2 umschlingen:

Nach S. 270 ist die magnetische Energie T des Feldes gegeben
durch die halbe Summe der Stromstarken in die Zahl der umschlingenden
Induktionslinien, d. h. es ist

-     T^Ci^ + W.                    (2)

Andererseits ist nach dem S. 184 und 276 erorterten Gesetze vom ma-
gnetischen Kreislauf, da die magnetomotorische Kraft fiir die Induktions-
linien Nn durch 4jti1, fur N22 durch 47ri2, fiir NJ2 durch 4^^ + 12)
gegeben ist:

(3)

wobei (dll den magnetischen Widerstand einer Induktionsrohre bedeutet,
welche nur den Strom ij umschlingt, und wobei in dem Ausdruck fiir Nj x
die Summe S iiber alle diese Rohren zu erstrecken ist. Analog be-
deutet co22 den magnetischen Widerstand einer Induktionsrohre, welche
den Strom i2 allein umschlingt, und oo12 den magnetischen Widerstand
einer Induktionsrohre, welche beide Strome umschlingt.

Setzt  man  die  Werte   (3)   in   (2)   ein,   so   wird   die   magnetische
Energie :

T--|-(L11i1^+2L12i1i2+L22i22),                  (4)

wobei bedeutet:
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